Durch Reflektion seiner 
Umwelt erkennt sich der 
Mensch stets selbst. Unge- 
achtet der Merkmale, die 
Menschen unterscheiden 
und zugleich trennen, sind 
grundlegende Empfindun- 
gen ihnen allen gemeinsam. 

Freude, und ihre Aus- 
drucksformen. Kummer, und 
sein Ausgleich. Kommunika- 
tionsbedürfnis und der 
Drang, zu erkennen, zu wis- 
sen und zu forschen. 

Dies sind Empfindungen, 
die uns alle definieren. 
Menschliches Ausdrucks- 
vermögen, wie es sich in der 
bildenden und darstellenden 
Kunst manifestiert, macht 
sie offenbar. 

Harman/Kardon ist sich 
des Privilegs bewußt, an die- 
sem nicht endenden Prozeß 
teilzuhaben; des Privilegs 
einer Artikulation spezieller 
Beziehungen zwischen Emp- 
findung und Wissen, zwi- 
schen Kunst und Techno- 
logie. 


Die Receiver 

Der erste High Fidelity-Re- 
ceiver wurde von Harman/Kardon 
entwickelt. Seit dieser Zeit glau 
ben wir, daß das Problem der Kon- 
struktion eines Receivers mit den 
Eigenschaften separater Bau- 
steine viel weniger eine Frage der 
Technologie als eine Frage des 
\Wollens ist. 


Die Musikwiedergabe mit 


irgendeinem dieser Harmanı 
Kardon-Receiver offenbart, daß 


sie - ausgenommen ihre abso- | 


luten Ausgangspegel - das klang- 
liche Equivalent zu beliebigen 
System-Komponenten sind. Was 
dies für den Vergleich mit den 
Receivern unserer Mitbewerber 
bedeutet, ist augenfällig, 
Obgleich die konventionellen 
Daten des 330B, 430 und 730 
beeindruckend sind, können sie 
allein nicht den hohen Grad an 


Realität erklären, den diese Instru- $ 


mente bei der Wiedergabe errei- 
chen. Um die exakte Verarbeitung 
musikalischer Klänge vorher- 
sagen zu können, messen wir 
Rechteckverhalten, Speicherrate 
und Anstiegszeit — nicht anstelle 
herkömmlicher Parameter son- 
dern zusätzlich. Alle Receiver von 
Harman/Kardon sind durch prä- 
zise Phasenlinearität, große Band- 
breite und schnelle Impulsvwerar- 
beitung charakterisiert, 

Der 330B erschließt die Welt 
der originalgetreuen Wiedergabe 
auch für den Musikliebhaber, dem 
Geräte einer solchen Perfektion 
bisher zu teuer schienen, Aus 
gutem Grund ist er der am mejl- 
sten verkaufte Receiver der Welt. 

Das Modell 430 arbeitet mit 
zwei getrennten Netzteilen — eins 
für jeden Stereo-Kanal, Gleich 
gültig, wie hoch der Energiebedarf 
bei schwierigen Musikpassagen 
ist, die Leistung eines Kanals wird 
von dem anderen nicht beeinflußt. 
Die Dynamik der Musik bleibt er- 
halten. Uneingeschränkt. 
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Der Receiver 730 mit doppel- 
ter Stromversorgung besitzt die 
höhere Ausgangsleistung. Zusätz 


lich beinhaltet er statt eines Feld- 
stärke-Instrumentes eine paten- 


lierte Anzeige, die nicht die Signal- 
stärke sondern 


sultat: der 730 kann präzise aul 
den Punkt abgestimmt werden, an 
dem das empfangene UK\W-Sig 


nal für die Wiedergabe oder Auf- 


zeichnung am saubersten ist. 


Für sämtliche Harman: Kardon- 


Receiver gilt, daß sie einfach zu 


bedienen sind und über umfang- 


reiche Anschlußmöglichkeiten 


verfügen. 


den Gerausch- 
spannungsabstand mißt. Das Re- 
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HK-2000 

Schon den HK-1000 kündigten 
Vorbesprechungen als einen der 
besten Cassetten-Recorder uber- 
hauptan, Seine elektrischen Daten 
blieben bis heute unerreicht. Wej- 
tere Fortschritte in der Recorder- 
Technologie erlauben uns, nun 


den HK-2000 zu präsentieren, 
Sein Bandtransport reduziert 


Gleichlaufschwankungen auf we- 
niger als 0,07%. Neu sind auher- 
dem der härtere Permalloy-Ton- 
kopf und ein zuschaltbarer Multi- 
nlex-Filter, der unerwünschte Tra- 
gerfrequenzen von UK\W-Stereo- 
Sendungen unterdrückt Weitere 
Merkmale: mischbare Mikrofon’ 
Line Eingänge, Memory-Einrich- 
tung, DOLBY-Kalıbrıerung, wort- 
regler für die Mikrofonpegel und 
Spitzenwert-Instrumente mil zu- 
sätzlicher LED-Anzeige. Aufzeich- 
nungen mit dem HK-2000 sind 
uüberdurchschnitllich sauber und 
nuancenreich, Unterschiede zur 
Original-Programmquelle nicht 
mehr wahrnehmbar, 


HK2000 


Rabco ST-7 

Ein Plattenspieler mit tangen- 
talem Abtasisystem, sorgfältig 
konstruiert, vermag geometrische 
Abtastfehler und Skating-Kräfte 
sowie den daraus resultierenden 
vorzeitigen Plattenverschleiß wirk- 
sam auszuschließen. Buchstäb- 
lich keines der bei schwenkbaren 
Tonarmen auftretenden Probleme 
erscheint bei der tangentialen 
Abtastung, 

Der 51-7 ist ein Plattenspieler 
mitTangentialtonarm. Ertasteteine 
Schallplatte präzise so ab, wie der 
Schneidkopf die Master-Flatte 
schnitt. Skating-Kräfte und Abtast- 
fehler sind vollkommen eliminiert, 


Das Ergebnis ist eine Kaskade 
von außergewöhnlich guten Da 
ten.  Spurfehlwinkel? Skating 
Kraft? Uberhang? Reibung verti 
kal? Reibung lateral? - Kaum 
erwähnenswert! 

Mit einem Wort, das Abtasi 
ergebnis des ST-/ machtalle Laul 
werke mit konventionellen Ton 
armen allmodisch. 


Citation-Serie 

Die Philosophie der Citation 
Entwicklung sieht die Schaffung 
von Komponenten vor, die dem 
Musiksignalnichts von sich selbst 
hinzufügen, Das Leistungsver 
mögen der Citation-Komponen 
ten vermittelt auch dem kritischen 
Hörer eindrucksvoll, wie nahe sie 
der Vorstellung eines „direkten 
Drahtes mit Verstärkung" kommen 
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Der Vorverstärker Citation 11 lastungssicher wie „ein Fels”, Ist Mißt man die Kriterien, die zusam- entstandenen neuen Technolo- 
benutzt für die Klangregelung er trotz hoher Ausgangsleistung men am genauesten die musika- gien sind schon Bestandteil ande- 
einen Equalizer, der mit 5 Fre- inder Lage, sehr kleine Leistungs lischen Ergebnisse eines Audio- rer Produkte geworden — so auch 
quenzbändern die uneinge- pegel frei von Klirr- und Inter- ersiärkers vorhersagen — Recht- des integrierten Vor- und Endver- 
schränkte Kontrolle des Pro- mmodulationsverzerrungen abzu eckverarbeilung, Speicherrate stärkers A 401. Er erreicht zwar 
gramms, der Raumakustik und geben. und Anstiegszeit —, die Endstufen nicht die absolute Leistung des 
der Lautsprecher gestattet. Sein Der Citation 16 ist die sorgfal Citation 12 und 16 bleiben ohne Citation 16, doch Rechteckverhal- 
ormer Dynamikbereich wird tige Synthese aus geballter Kraft, Beispiel ten, Speicherrate und Anstiegszeit 
auc ch T anabnehmern mit hohen technischem Sachverstand und Der Tuner Citation 15 erzielt offenbaren seine Herkunft, Dieser 
signalspannungen gerecht. Zwei feiner klanglicher Empfindsam Empfangsergebnisse mit den Verstärker demonstriert über ein 
fhöreranschlüsse, der Laut- keit. Seine Leuchtdioden zeigen qui ilitativen Merkmalen der Ori- erstklassiges Hörerlebnis hinaus, 
5 erwahlschalter und die Dynamikumflang und Leistungs ginal Bän ier und Platten des dab Qualität nicht geopfert sein 
anderen Kontrollen sind in logi- pegel schneller und genauer an Senders., Er garantiert perfekte muß, um optimale Ubereinstim- 
schen Gruppen angeordnet, um als Zeigerinstrumente, Die Klang- Pha: senlinearität sowie ein von mung zwischen Größe, Bequem- 
die Bedienung zu erleichtern, Die qualität dieser Stereo-Endstufe harmonischen und Intermodula- lichkeit und Preis zu erzielen. Zu 
sichere Beherrschung des Pro- entspricht vollkommen der auler- tonsverzerrungen freies Signal. seiner Ausstattung zählen Monitor- 
gramm-Materials mit dem Citation ordentlich hohen Zielsetzung sel- Die patentierte Abstimmhilfe e Taste, Anschlußmöglichkeit für 
11 bewahrt jede Nuance der On nel ar ıstrukteure, mittelt den Geräuschspannungs- 2 Lautsprecherpaare und 2 Kopf- 
gina akc Jarbietung. Citation 12 und 16 besitzen die abstand, so daß mit großer Prä- hörer-Klinkenbuchsen, -a . . k 
Citation 12 ist weiterhin ein ‚Doppelte Stromve ee -- zision au! den Punkt des niedrig- Citation-Besitzer bevorzugen | = ns 
scher Verstärker. Er repro- zwei separate Netzteile, eins für sten Rauschpegels abgestimmt den A 401 für ein zweites Uber- ee | 
duziert Frequenzen von weniger jeden Kanal, versorgen die Ver- werden kann. tragungssystem, Wir meinen, erist = ainan en 
als 1 Hz bis über 100 kHz. A stärkerelektronik, Jeder Ansatz- ebenso die beste Empfehlung für 8 ten Tue 
jedem Lautsprecher-System be- punkt für Interferenzen von Kanal A 401 die erste Investition in eine HiFi- 
zu Kanal ist gamitausgeschlossen Mit der Citation-Serieverschie- Anlage. 
und die verbleibenden Energie- ben sich die Grenzen, der sieh 
reserven reichen aus, jeden Be technische Musikwiedergabe bis 
darf des Verstärkers zu decken, her gegenübersah. Die mit ihnen 


Ausgangsleistung: " 
pro Kanal an B Ohm, 
van 70 Hz- 20 kH? 


Ausgangsleistung: " 
DIN 45500 A Ohm 
4 Onm 


Leistungsbandbreite: 
Frequenzgang: 


Klirrfaktor: 
intermodulation: 
Fremdspannungsabstand: 
Dämpfungsfaktor: 
Eingangsempfindlichkeit: 
Eingangsimpedanz: 
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Citation 16 





Rechteck-Anstiegszeit: 
Rechteck-Dachschräge 
(bei 20 Hz): 
Speicherrate: 


"Beide Kanäle gleichzeitig gemessen, 


Technische Daten 
A 401 


VERSTARKERTEIL 


Ausgangsleistung: " 
pro Zanaı an B Onm, 
von F0 Hr- 20kH7 


Ausgangsleistung:" 
CIN 45500 A Ohm 


a Onm 

Frequenzgang: 
Klirriaktor: 
intermodulation: 
Fremdapannungsabstand: 
Dämpfungsfaktor: 
VORVERSTÄRKERTEIL. 
Phono-Empfindlichkeit: 
Übersteuerungstestigkeit: 
Entzerrung (RlAA): 
Fremdspannungsabstand: 
Aux-Empfindlichkeit: 
Fremdspannungsabstand: 


Rechteck-Anstlegszeit: 


Rechteck-Dachschräge 
(bei 20 Hz): 


Speicherrate: 


Citation 
60 Walts RMS 150 Watts AMS 
TÜ Watta tao als 
g0 Watts 250 Watis 
5 Hz- 30 kHZ 5 Hz - 110 kHz 
20 Hz = 20 kHz, 20 Hz - 20 kHz, 
+05 dB + 0508 
< 02% < 005% 
< 015% < 005% 
- 100 dB - 100 dB 
40:1 30071 
15W 1.25 W 
40 körm 22 köhm 
2 sec 3 uset 
5% i% 
'D Yiusec 30 Wieser 

70 Wilis AMS 

25 Walts 

10 Walts 

70 Hz - 20 kHz, +£ 0,5 dë 

05% 

= 012% 

- 77 dB 

30:1 

34,0 mY 

B5 mW 

+1,5 dB 

- 65 dB 

150 mW 

- 75 dB 

I usec 

by 

10 Wiuser 


"Beide Kanäle gleichzeitig gemessen. 


EST) 
Ti 
i1 


Citation 11 


Frequenzgang: 5 Hz- 125 kHz, 
+05 dB 
Klirrfaktor: < 005% 
intermodulation: < 0.05% 
Phono-Empfindlichkeit: 2,5 mV 
Übersteuerungsfestigkeit: 200 mW 
Entzerrung (RIAA): 0.5 dB 
Fremdapannungsabstand: - 72 dB 
Aux-Empfindlichkeit: 150 mV 
Fremdspannungsabstand: - Ü dB 
Ausgangsspannung: & Volt 
Ausgangsimpedanz: 500 Ohm 
Abmessungen und Gewichte 
Breite (cm) Tiefe (cm) 
A 40 33,0 27,5 
330B 34,7 33,0 
430 43,2 36,8 
730 432 36,8 
Citation 11 40,6 30,5 
Citation 12* = = 
Citation 15 40.6 34,9 
Citation 18 48.3 35.6 
ST-T* 41,9 413 
HK 2000 39,0 26.0 


"Die Endstufe Citation 12 ist ın zwa Ausführungen lieferbar, elemrlsch identisch. doch mil 


unterschnedicher Außenabmessungen 
"Abmessungen mit geschlossener Abdeckhaube 


EN) 
Citation 15 
Empfindlichkeit (IHF: 


Signal-Rauschabstand: 
Stereo- 
Übersprechdämpfung: 
Klirrfaktor (Stereo): 
Selektion: 
Gleichwellenselektion: 


Ausgangsspannung: 


Höhe (cm) 
13,4 
11,4 
14,0 
14,0 
12,0 
127 
23,5 
15,7 
13,7 


harman/kardon 


LA aW 
T0 gB 


45 gB 
DI 

#0 dB 
1,7 dB 
# Voll 


Gewicht (kg) 
62 
9,5 

10.9 

13.7 
90 

13,8 

13,6 

24,8 

10,1 
ra 











Technische 














Drehzahlen: 
Abweichungen von der Menndrehzahl: 


Daten 
Receiver 330B 430 730 Technische Daten HK 2000 
WERSTÄRKERTEIL Frequenzgang 
Ausgangsleletung:” 18 Watts AMS 26 Walts RMS 40 Watts RMS SrO,-Bard: 30 Hz - 17 kHz, £ 3 dB 
pro Kanal an 8 Ohm, FeO-Band: 40 Hz- 15 kHz, + 3 dB 
von ZU Hz-20 kHz Gleichlautachwankungen (NAB): 307 
eig Siege sgan sani Signal-Rauschabstand {DOLBY]'': - 62 dB (bewertet) 
4 Ohm 24 Watts 35 Watts 65 Walls Keanaltrennung: 35 gB 
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHž. 20 Hz - 20 kHz 20 Hz = Z0 kHz, Kanal-Balange: 1 dB 
+ 0.5 dB +05 dB +0,5 d8 Löschdämpfung: 60 dB 
Klirrfaktor: 08% <05% <0,1% Eingangalmpedanzen 
intermodulation: < 05% 012% 012% Mikrafen: Bob Ohm 
Framdapannungsabstand: - Tå db - TË dB - 80. dA Line: sy POD 
Dämpfungstektor: 30:1 30:1 40:1 FIBRABEEIERI UNE SERN 
VON 'Der Name DOLBY und das zugehörige Symbol sind das geschützte Warenzelshen 
Phona- Empfindlichkeit: 4,3 mW 27 m 25 m der Dolby Laboratories ING. 
Übersteusrungsfestigkelt: 55 mY BS mW a5 mW 
Entzerrung (RIAA): t 1,5 4E + įi.5 dE + 1,0 dB 
Framdspannungsabsiand: - 55 dB -55 db -8 dB 
Aux-Emplindilchkeit: 300 mW 150 mY 160 mW 
Framdapannungaabstand: - 59 dB - T6 gB - T9 db 
EMPFANGSTEIL 
Empfindlichkeit {HF}: 2,5 uw LIY 1,9 pY 
Signal-Aauschabatand: - 60 dB =- Ë dB - 70 dB 
Stareo- 
Übersprechdämpfung: 35 dB 39 dB 40 dB 
Klirrfaktor (Stereo): 15% DO, 0,4% 
Salaktliar: 50 dE 50 dB AD dE Technische Daten ST-7 
Rachteck-Anstlegezelt: 45 „sec 3usac 1,9 Set 
Rechteck-Dachschrägs 
(bei 20 Hz}: 5% 5 Spurfahlwinkel: 0° 
Spelcharrate: a Wusec 10 Wiuser 10 Wiuser Skäting-Kraft; $) 
Überhang: i) 
"Beide Kanäle gleichzeitig gemessen. Tonarmmassa, effektiv: Bram 
Rumpein (DIN B}: - 63 dË 
Bleichlaufschwankungen {DIN B}: 5,03% 
Brummen (DIN 45544): - TG dE 


33% ung 45 Ulmin 
£ 0,3% 


Weitere Informationen und Daten zu diesen Produkten erhalten 
Sie beim autorisierten Harman/Kardon-HiFi-Fachhändler. 

Neben den konventionellen technischen Daten nennt 
Harman/Kardon die Kriterien, die zusammen am genauesten das 
musikalische Ergebnis vorhersagen - Rechleckverarbeitung, 
Speicherrate und Anstiegszeit. Einzelheiten hierzu können Sie der 
Harman/Kardon-Broschüre „Analyse des Rechteckverhaltens 
von Audio-Verstärkern” entnehmen. 


harman/kardon 


55 Ames Court, 
Plainview, N. Y. 11803, USA, 


Harman Deutschland 
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100 Heilbronn 
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